przeżywszy lat 67, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 29 maja 1947 roku. 


profesor 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 2 czerwca 1947 r. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


synowie i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 3 czerwca b.r. o godzinie 7* rano w kościele św. Szczepana. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO rukarnin Związkowa w Krakowie. ul. Mikełajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 
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